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B) A fegyházak halálozási viszonyai. 

A halálozásokból inkább lehet köyetkeztetni a fogságnak az 
emberi életre és egészségre való befolyására. — A betegségek 
gyakorisága, valamint azok gyógykezelési ideje nem csekély mérv- 
hen a kezelő orvos egyéni Ítéletétől függ, sőt a fegyenczek tette- 
tésétöl is. Azért is a betegűlési esetek nagy számából nem lehet 
nagyszámú halálozásra következtetni, és viszont. 

A halálozás a fegyházban, — a mint azt már régen tapasz- 
talják, — sokkal nagyobb, mint ugyanazon életviszonyok közt 
élő s hasonló korú szabad embereknél. Jóllehet újabb időben az 
egészségiig intézkedések folytán a fegyházakban is a halálozási 
arányok kedvezőbbek. 

Chassinat állítja : hogy a fegyházakban a letartóztatott élet- 
tartama körülbelöl 36 évvel megrövidíttetik, úgy hogy egy 30 
éves fegyencznek azon valószínű életideje van, mint egy 66 éve^ 
szabad embernek. A fegyenczek halálozása most igen nagy, ha 
tekintetbe veszszük, mondja Wappaus : hogy a fegyházak népes- 
sége közt nincsenek gyermekek, hogy nagyobb részben közép- 
korban, úgynevezett legjobb korban levő egyének : akkor a fegy- 
házak lakosságára eső halálozás valóban megdöbbentő. Ha ezen 
fegyházi népességre a 40. életévet veszszük fel mint átlagos 
kort : látjuk, hogy halálozásuk a hasonkorú szabad népesség ha- 
lálozását három egész négyszer is felülmúlja. Enoel úgy találta : 
hogy 1853 — 1868-ban a porosz fegyházakban a halálozás az 
átlagos napi létszámból 1000 i^tán 31*6 volt. Ezen halálozás 
58 átlagos életkornak felel meg, a fegyenczek átlagos kora azon- 
ban 35 — 36 év, mely kornak a szabad lakosságban csak 10 halá- 
lozása van 1000 lélek után. Egy porosz életbiztosító társulat a 
fegyenczeket 20 évvel öregebbeknek véve biztosítja. 

Mielőtt a fegyházak népességének halálozását összehasonlít- 
juk, lássuk az egyes államok szabad népességének halálozási 
arányait és pedig esik átlag 1000 lélekre haláleset: 

Angliában .-_ .__ 22-4 

Francziaországban „_ 23*7 

Belgiumban ._. .__ 23*6 

Ausztriában 27'8 
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sok görvélyes és tüdögümős betegek száma apadván, a halálozá- 
sok is aránylag kevesbültek. 

Norvégiában az aagebergi fegyházban 1875 — 1879. évben 
átlag 4 halálozás esett 1000 után. 

Sveiczban jelenleg a fegyházakban 10 és 15 közt váltakozik 
a halálozások száma 1000 után számítva. 

Olaszországban 1845 — 1849-ig a fegyházakban átlag 57 
halál esett 1000 lélekre, míg 1870— 1884-ben- már csak 29. Az 
előbbi nagymérvű halálozásnak oka volt a fegyházak túl tömött- 
sége, hiányos élelmezés és böjt-büntetések. 

Francziaországban 1879 — 1881. évben 35 volt pro mille a 
halálozások száma átlag az összes letartóztatási intézetekben. 

A legkedvezőbb halálozási arányt tüntetik fel az angolországi 
letartóztatási intézetek, 1881 — 1885-ben ugyanis : a conviet pri- 
sons-okban, a hol 5 évnél hosszabb időre elitéltek vannak, 1000 
lélekre 11, míg a local prisons-okban csak 7*5 halál esik 1000 
lélek után. Ha Anglia szabad lakosságának halandóságát össze- 
hasonlítjuk az ottani letartóztatási intézetekével, úgy találjuk : 
hogy a letartóztatva levők halálozási aránya kisebb, mint a sza- 
bad lakosságé, ugyanis Angliában 1000 lélekre esik 22 halálo- 
zás, míg a büntető intézetekben csak 11 és 7*5. De mivel Anglia 
szabad lakosságának is aránylag az összes európai államok közi 
legkisebb halandósága van : következésképen helyesen mondta 
dr. GuY az ismert orvos-statisztikus: hogy «az angol büntető 
intézetekben a halandóságnak nincs semmi különös és sajátsá- 
gos oka, hanem az ugyanazon okoktól függ, mint a szabad lakos- 
ságé és hogy az angol büntető intézetek az emberek legegészsé- 
gesebb tartózkodási helyei ». 

Ausztriában az előbbi évtizedekben aránylag kisebb volt 
a halandóság a büntető intézetekben, mert a közös rendszerű 
férfi-intézetekben 1000 lélekre esik : 54 halál, a női intézetekben 
pedig : 56. 

Magyarországban ugyanezt mutatja a statisztika, ugyanis 
az összes fegyházakban, 1000 lélek után számítva esett átlag 
1874— 1876. években 49, 1880. évben 66, 1885. évben 70, az 
1886. évben 69, az 1887. évben 57 halálozás. 

A következő táblázat elénk tárja a halálozási viszonyokat 
a mint azok az egyes intézetekben javulnak vagy rosszabbulnak- 
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A mint látjuk, a hazai fegyházakban a halálozások 1885. 
évig növekednek. Ennek természetes oka, hogy a létszám növe- 
kedik, a fegyházak heljdségei pedig maradnak a régiek, vagyis 
évről-évre kevesebb légürtartalom jut a fegyenczre; mert, mint a 
fentebb közölt táblázat mutatja, ugyanazon helyiségekben 1880. 
évben 2887, 1885. évben 3775, 1886. évben 3851 és 1887. év- 
ben már 3907 egyén volt átlag naponkint letartóztatva. 

Csak 1886. évtől fogva mutatkozik javulás vagyis átlag 
kevesbedik a halálozások száma. De az átlagos halálozási szám- 
nak kisebbedését csak három fegyintézet egészségügyi viszonyai- 
nak rohamos javulása idézte elő. Ugyanis a lefolyt 1887. évben 
Lipótvártt 1000 lélek után számítva 60-ról 34-re, Szamosujvártt 
96-ról 63-ra és Nagy-Enyeden 49-röl 42-re apadt a halálozások 
száma. A többi intézetekben azonban az utóbbi két évben is 
vagy emelkedett vagy csak alig számbavehetöleg apadt a halálo- 
zások száma. 

Ausztria fegyházaiban az egészségügyi viszonyok átlag nem 
javulnak, hanem rosszabbodnak. 

Csak a magánrendszer szerint épített büntető intézetek tesz- 
nek kivételt, a mennyiben ezek igen kedvező halálozási arányt • 
tüntetnek fel. 

így az 1877., 1879. és 1880. években átlag 13 haláleset jut 
1000 után, míg a közös rendszerű fegyházakban épen az ellen- 
kező áll, pl. Murauban 70—80, Prágában 60, Capo d'Istriában 
70 halál esik 1000 fegyenczre évenkint. Tehát a közös rendszerű 
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fegyházakban aránylag ötször nagyobb a halálozás mint a ma- 
^ánrendszerűekben. Általában az tapasztalható : hogy a magán- 
rendszerű letartóztatási intézetekben mindenütt legkedvezőbbek 
a halálozási arányok. így Hollandban a magánrendszerü intéze- 
tekben 1862— 1872-ig 7-8, söt 1873— 1878-ban csak 2*3 halál- 
eset volt 1000 lélek után, míg a hollandi közös rendszerű intéze- 
tekben ugyanazon időben 15*2 halálozás jutott 1000 lélekre. 
Tehát a közös rendszerű intézetekben aránylag ötször annyi hal 
el, mint a magánrendszerűekben. Belgiumban ugyanezt lehet 
tapasztalni: ugyanis itt 1869*ben az összes magánrendszerű 
intézetekben 1000 lélekre esett 7*2, míg a közös rendszerűekben 
24-7 halálozás. Tehát Belgiumban a közös rendszerű fegyházak- 
ban háromszomál több egyén hal el aránylag, mint a magán- 
rendszerűekben. Badenben, a hol magánrendszerű intézetek van- 
nak, rendkívül kedvezők a halálozási arányok pl. Bruchsalban 
1875— 1877-ben 16-2 halál jutott 1000 egyénre, Freiburgban 
1879— 1882-ben tehát 4 év alatt 409 átlagos napi létszám mel- 
latt összesen 15 egyén halt el, a mi egyenlő 9*16 pro mille. 

Hogy a magánrendszerű letartóztatási intézetekben általá- 
ban mindenütt jobbak az egészségügyi viszonyok és kevesebbb a 
halálozás, mint a közös rendszerű intézetekben, az onnan van, 
hogy a magánrendszerű intézetekben a magánzárkáknak meg- 
van a szükséges minimum légürtartalmuk, sőt annál rendesen 
több is van, míg a közös rendszerű intézetekben ez legnagyobb 
részt vagy nincs meg, vagy csak épen megüti azt. 

A magyarországi fegyintézetek helyiségeinek (közös hálóter- 
mek, munkatermek és magánzárkák) részletes ismertetése : 



319 



Digitized by LjOOQiC 



Digitized by LjOOQiC 



la 



C) A fegyházak helyiségeinek légürtartalma. 

A szabad (atmosphaerikus) levegő százalékos összetétele a 
következő : 

Térfogat "/o 

Nitrogén _ 79 

Oxygén (éleny) ._. — 20-96 
Szénsav __. „ 0'04 



100-00 

Tudvalevő dolog, hogy a lélegzési életműködés által a levegő 
élenyét fogyasztjuk és szénsavat lehelünk ki. 

A belégzett tiszta levegő összetétele imént volt közölve, a^ 
kilégzett levegő összetétele a következő (rendes légvételnél, mi- 
dőn 500 kcm = Va liter levegőt lélekzünk, minden belégzéssel és 
perczenkint 18 légvételt teszünk) : 

Nitrogén — ... .„ -. 79-64 

Oxygén 16'03 

Szénsav ___ — . .„ 4*31^ 

100-00 

Tehát a kilégzett levegőben az éleny megkevesbül mintegy 
ötöd részével, ellenben a kilégzett szénsav mennyisége lOO-szor 
több, mint volt a belégzett levegőben. 

A kilégzett szénsav a levegőt megrontja, az a kérdés, mily 
mérvben ? 

A szabad levegő roppant élenymennyiségéhez képest a 
kilégzett szénsav légrontó hatása elenyészik és csakis zárt helyi- 
ségekben, lakásokban képezheti vizsgálat tárgyát 

Kifejlett férfi perczenkint 18-at lélekzik és egy légvétel 
alkalmával fél Uter levegőt lélegzik be, perczenkint tehát 9 liter, 
óránkint 540 hter, naponkint 13 m^ levegőt lélegzünk be és ki, 
minthogy a belégzett levegő élenyének Vs részét használjuk el, 
egy légvételre, naponkint 2 és fél köbméter levegőben foglalt 
éleny mennyiségét emésztjük fel. 

Hasonló eredményre jut Pettenkofer a naponkénti óleny- 
fogyasztásnak kísérleti meghatározása által, ugyanis zárt kam- 
rában lélegző ember által elhasznált napi éleny mennyiségét 
600 — 1100 gramm között találta ingadozni, átlagban a fogyasz* 
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nélkül, hogy kellemetlen és ártalmas hatást gyakorolna, azt a 
kísérletek következőleg állapították meg : a rendes szénsavtar • 
talom a levegőben Chamont szerint 0'47o, ha a szénsav mennyi- 
sége 0*6 Vo-ra emelkedik, feltűnő szag nem észlelhető, ha 0*08%-ra 
emelkedik, észrevehető, O'lOVo-ra kellemetlen és 0'12Vo-nál el- 
viselhetetlen szag támad, tehát Chamont szerint 0'06Vo-nál több 
szénsav nem engedhető meg. Pettenkofeb a mégengedhető szén- 
savmennyiséget 0-07%-ra teszi. 

Tehát a lakóhelyiségeket úgy kell berendezni, hogy a levegő 
szénsavtartalma soha se múlja felül a 0'07Vo-ot. 

A lélegzés okozta levegőszennyezés a következő érdekes 
kísérleti adatokból derül ki : 





Szénsav 
a szabad 
levegő- 
ben 


Seénsav a^ 
szobában 


A 
lélegzés 
okozta 
szennye- 
zés átlaga 


legna- 
gyobb 


közép 


Penton viliéi fegyház, czeUák ,._ 
Gcsporti katonai börtön, czellák 

Chatami fegyház zárkái 

Aldershoti katonai börtön zárkái 


0-04 
0-05 
0-04 
0-04 


0-19 
0-23 
0-30 
0-34 


0-09 
0-13 
0-16 
0-16 


0-05 
0-07 
0-12 
0-12 ^ 



A táblázat utolsó rovata a szénsav által okozott szennyezést 
mutatja. 

A börtönczellák igen nagy fokú lélekzés okozta szennyezést 
mutatnak, minek következtében a fegyházakban a tüdőgümö 
nagy pusztítást visz véghez, a fegyenczek halványak. Pedig a 
pentonvillei zárkák 25 m^ légürrel bírnak és ezen köbür mintául 
szolgál a continens zárkarendszereiben is. 

A fentebbi adatokat De Ghamoüít mérései után közli Parees^ 
a mérések reggel történtek. 



Digitized by LjOOQIC 



Digitized by LjOOQIC 



Digitized by LjOOQIC 



Digitized by LjOOQIC 



Digitized by LjOOQiC 



Digitized by LjOOQiC 



Digitized by LjOOQIC 



Digitized by LjOOQIC 



Digitized by LjOOQIC 



